ANTONI FICZKOWSKI 


były Artysta dramatyczny Teatru Polskiego, 


przeżywszy lat 47, po kilkoletnićj chorobie, opatrzony śś. Sakramentami, w dniu 18 Listopada 1865 roku 


przeniósł się do wieczności. 


W żalu pogrążona pozostała Żona wraz z Córką, zaprasza Znajomych, Przyjaciół i Szanownych Kolegów, na wyprowadzenie 
zwłok ze Szpitala Ś. Łazarza, w dniu 23 o godzinie 3 popoludniu wprost na Cmentarz; zag w dniu 29 b. m. na ŻAŁOBNE 
NABOŻEŃSTWO o godzinie 10 przed południem, w kościele OO. Reformatów odprawić się mające. 


W Krakowie. — W Drukarni „CZASU“ W. Kirchmayera. 1365. 


